Extraña conformación toráxica 
en un Stenodontes (Mallodon) spinibarbis Linn. 
(Coleop. Cerambycidae) 


POR EL 


Dr. E. D. DALLAS 


En nuestra colección de coleópteros monstruosos, anormales deforma- 
dos, híbridos y hermafroditas figura un sineular specimen del longicor- 
nio Stenodontes (Mallodon) spinibarbis Linn. evidentemente anormal, 
pero su anomalía es tan absolutamente regular, bilateral y simétrica; 
tan idéntica en ambos lados que sólo después de detenido examen del 
animal nos permitimos afirmar que no se trata de una forma nueva a 
describir sino de una variación morfológica individual teratológica. 

Su extraordinaria conformación no es atribuíble a compresión o 
accidente sufrido durante la ninfosis por ser, repetimos, bilateral y si- 
métrica e igual y no existir signos o deformidades que autoricen tal su- 
posición. 

La anomalía reside en el protórax que se distingue inmediatamente 
del de sus congéneres normales, dada la gran talla de la especie y su 
curiosa anormalidad. 

Lo obtuvimos en canje del señor Juan M. Bosq. quien lo capturó 
en 1929 en la provincia de Buenos Aires. 

A la amabilidad del Sr. Prof. Dr. J. Yepes debo las excelentes fo- 
tografías que acompañan esta nota y que no solamente nos permiten 
acortar la descripción, sino hacerle más comprensible. 

Es un ejemplar macho de Stenodontes (Mallodon) spimbarbís Linn. 
de tamaño regular (cinco centímetros y medio de longitud, mandíbulas 
incluso) ; su coloración es la normal y lo mismo su conformación, salvo 
el protórax. 

La cabeza, apéndices y élitros no presentan ninguna peculiaridad 
ni tampoco la faz inferior del abdomen. 
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Stenodontes (Mallodon) spinibarbis Linn. 


1. Ejemplar normal; 2. Ejemplar con protórax anómalo, faz dorsal 


Fotos del Dr. Yepes - Col. Dallas 





Stenodontes (Malladon) spinibarbis Linn. 
1. Ejemplar normal; 2. Ejemplar anómalo, faz ventral 


Fotos del Dr. Yepes - Col. Dallas 
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DESCRIPCION 


Protórax:es menor en sus dimensiones que el de un ejemplar 
normal de la misma talla que reproducimos también para que sirva de 
comparación. 

Ornamentación: es sensiblemente igual.. 

Superficie: con rugosidades similares. Borde lateral menos denta- 
do en el ejemplar teratológico, 

Conformación: Las prolongaciones anteriores del protórax a los 
lados de la cabeza son más desarrolladas y salientes en el ejemplar nor- 
mal que en el sujeto estudiado, 


DIMENSIONES DEL PROTORAX 


Ejemplar normal Ejemplar anormal 
Longitud 10 milímetros Longitud 8 milímetros 
Ancho 18 a Ancho 15 5 

ANOMALIA 


El ángulo posterior del protórax presenta en ambos lados una 
remarcable anormalidad constituída por un apéndice pedunculado 
grueso, unciforme dirigido en la bisectriz del ángulo, hacia abajo y 


Esquema del protórax 
1. Normal; 2. Anómalo 





Corte esquemático del tórax 
A. Ejemplar anormal; N. Ejemplar normal 
La parte en negro corresponde a los apéndices 
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atrás, su implantación es uncha, sólida y con estriaciones, su super- 
ficie es lisa y brillante y no rugosa como el resto del protórax, su 
extremidad es engrosada, redondeada en forma de maza o badajo. 
Mide 4 milímetros de longitud por 2 y X 1.8 mm. 
Es de notar que la anchura del protórax al nivel de los apéndices 
es igual a la del ejemplar normal 18 milímetros, e igual al ancho del 


cuerpo al nivel de los élitros. 


Buenos Aires, Noviembre 14 de 1931. 


